Fot. St. Bochnig 


Grudziądz 

Rynek główny 
Rynek główny stanowił centrum dawnego 
miasta. Stał na nim ratusz, który po pożarze 
w r. 1659 odbudowano. Mieściły się w nim 
sukiennice ze sklepami, łaźnia i wyszynk 
wina. W połowie XVII. wieku gmina ewan- 
gelicka zajęła część ratusza na dom modli- 
twy i szkołę. W roku 1851 po zburzeniu ra- 
- tusza, magistrat przeniesiono do nowego bu- 
dynku, stojącego na miejscu dzisiejszego 
„Dworu Królewskiego*, a następnie po poża- 
rze w r. 1895 do gmachu byłego kolegjum 
O. O. Jezuitów. Obecny rynek ma charakter 
nowoczesny. Większość kamienic pochodzi 
z końca XIX wieku, do nich należą hotel 
„Królewski Dwór* i ogromny, modernistyczny 
Dom Towarowy firmy Braci Korzeniewskich, 
Tow. z ogr. p. Na środku rynku stał do r. 
1920 pomnik Wilhelma I, odsłonięty przez 
Niemców w r. 1911 dla upamiętnienia 500-letn. 
roczn. Ścięcia na tem miejscu Mikołaja z Ryń- 
ska, przewódcy Związku Jaszczurczego, wy- 
stępującego przeciw Zakonowi Krzyżackiemu. 
Obecnie pozostała z pomnika tylko jego pod- 
stawa granitowa z klombem kwiatów u góry. 


Tekst ułożony na podstawie dzieł naukowych 
przez St. Bochniga, przejrzało T-wo Naukowe w Toruniu" 
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